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| ALARKO CARRIER KİTAPLIĞI 





İ ÇATI TİPİ KLİMALAR 


“Çatı Tipi Klimalar” kitabı Alarko Carrier Kitaplığı kapsamında yayımlandı. 





| Alarko Carrier Gebze Ana Üretim Tesisleri'nde Avrupa pazarı için SOAZ/ ÇATI TİPİ 
| UZ Çatı Klimaları'nın üretimine başlanması nedeniyle yayımlanan KLİMALAR 
kitabın Önsöz'ünde kitabın bir sürecin ve birikimin paylaşılması isteği ile (Roof-Top) 


| yayımlandığı belirtiliyor. 


| Cihazın tasarımının 2001 yılında Alarko Carrier mühendislerinin de katılımı 
ile Carrier EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika bölgesi) Marketing bünyesinde 

| başlatıldığı ve üretimin Gebze Ana Üretim Tesisleri'nde gerçekleştirildiği 
açıklanıyor ve “başından itibaren Avrupa normları çerçevesinde yürütülen a 

| bir projede yer almak, Avrupa'ya hazırlanan bir Türkiye'de, bizler için çok D 

| önemli bir bilgi birikimi ve deneyim sağladı. Bu kitapla paylaşılmak istenen 
işte bu birikimdir” deniliyor. 











| İki bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde Carrier/ın çatı tipi klima alanındaki yayınlarından yararlanılarak, 

| çatı tipi klimaların teknolojisi, cihaz seçimi ve uygulamaları konuları ele alınıyor. Bu bölümdeki ana başlıklar şöyle: 
Çatı tipi klimaların ana özellikleri, tipleri ve uygulamaları, klima ve aksesuar seçimi, çalışma esasları, ekonomizör- 

| ler, hava testi ve dengeleme, yerleştirme ve montaj, bakım esasları, sorunlar-çözümler. Ikinci bölümde 50AZ/UZ 
cihazlarının özellikleri, teknolojisi, Pro-dialog Plus elektronik kontrol sistemi tanıtılıyor. Ayrıca ek olarak kitapta yer 

| alan tanım ve kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan küçük bir açıklamalı sözlüğe ye birim 
dönüştürme tablolarına yer veriliyor. Kitap 306 sayfa, renkli ofset baskılı. 
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Kitap, teknik eğitim gören öğrencilere, mühendislere ve teknik alanda çalışan özel ve kamu kurumlarına ücretsiz 
| olarak gönderiliyor. Kitabın birinci baskısı tükendi, ikinci baskı laser print olarak sağlanabilir. 


